نعتبر الدارة الكهربائية التالية ٠‏ 
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1. اعط اسم كل جهاز من الأجهزة المبينة في مزر (1) - (2) - 
(3) - (4). 

2. ها القانون الذي يُمَكن التركيب التح من إثباته ؟ 

3. علما أن الجهاز (3) يشير إلى اله وأن الجهاز (4) يشير إلى القيمة 


8. احسب 8 المقدار لفيركياتي الذي يميز الجهاز (2). 
4. أوجد شدة التيار ا رھ شار فی الجھاز (2) ب ه ثم ب هده ندا 
نطبق بين مربطيي ةنده كهربائيا قيمته 5۷. 

6 يمثل المبيان ترات التوتر لا بين م ss‏ 
ft‏ مي مقاومته ۸ بدلالة TTT TT TT‏ 
1. اكت أسماء المداث المستصلة في إا اا ا ا 

التركيب التجريبي لخط هذه المميزة : 1 
مع رسم التبيانة الموافقة. 
2. اكتب نص قانون أوم. 
3. حدد مبيانيا قيمة 8 مقاومة الموصل ٠| ١‏ 
الأومي المستعمل. (mA)‏ 56 
لمزيد من التعارین زورlg‏ : jamiddorosmaroc.com‏ 
© نمثل في نفس المعلم مميزات ثلاث موصلا أومية (1) و (2) و (3). 
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2. احسب المقاومة الكهربائية لكل مو 7 
3. بالنسبة للموصل الأومي (2) > ر : 
أ- شدة التيار المار في الموصلا]لأوَمْي عند تطبيق توتر قيمته 14۷. 


ب- التوتر المطبق بين 

€ ننجز التركيب اليَكَويد 
% 

200 


يك تخندما يمر فيه تيار شدته .3018. 
4 
الممثل بالتبيانة التالية : 
G{(12V)‏ 





2.4۷ 


حاتت شل النصضا ا نل أى151 * 1102111 TOTO‏ 1 
نعتبر الدارة الكهربائية التالية : 
1160 





1. اعط اسم كل جهاز من الأجهزة المبينة في التبانة ا 3 -(2) - (3) - (4). 
(1) : مولد لتيار مستمر قابل للضبط ‏ (2) : موصل أومي - (3) : فولطمتر ‏ (4) : أمبيرمتر. 
2. ما القانون الذي يُمَكن التركيب التجريبي السابق من إثباته ؟ 
القانون الذي يُمَكن التركيب التجريبي السابق من إثباته هو قانون أوم. 
3. علما أن الجهاز (3) يشير إلى القيمة 4۷ وأن الجهاز (4) يشير إلى القيمة 400۸ احسب ١‏ المقدار الفيزيائي الذي يميز الجهاز (2). 








i 4V U 
: منه: = تع — = أي‎ = R.[ : لدينا‎ 
5 1 YT زا و 1 تع‎ > 1.1 
.5۷ أوجد شدة التيار الكهربائي المار في الجهاز (2) ب 8 ثم ب 78 عندما نطبق بين مربطيه توتره كهربائيا قيمته‎ .4 
5V U 
٠ لدينا : منه* = ت للحم أى‎ 
: ي‎ 1 a : ت.ع‎ I 2 ا و‎ > 1.1 


يمثل المبيان تغيرات التوتر لا بين مربطي موصل أومي مقاومته ۸ بدلالة شدة التيار 1 المار فيه 

1. اكتب أسماء المعدات المستعملة في التركيب التجريبي لخط هذه المميزة › مع رسم التبيانة الموافقة. 

# أسماء المعدات اللازمة : 
مولد لتيار مستمر قابل للضبط - موصل أومي -قاطع تيار كهربائي - أمبيرمتر - فولطمتر - 
اسلا لتیار 

كا تبيانة التركيب التجريبي : 


يساوي التوتر الكهربائي ا بين مربطي موصل أومي جداء مقاومته الكهربائية ۸ وشدة التيار الكهربائي 1 المار فيه › ونعبر 
عنه بالعلاقة التالية U =R.[‏ 
3. حدد مبيانيا قيمة ۴ مقاومة الموصل الأومي المستعمل. 
نختار نقطة من ١‏ ۳ لمنحنى > ثم نحدد إحداثيتيها . مثلا : A e 0, 006 A‏ 


لدينا : 1. نه : ت.ع : E‏ 
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1.عين › بدون حساب › الموصل الذي له أكبر مقاومة والموصل الذي له أصغر مقاومة. 
الموصل الذي له أكبر مقاومة هو الموصل الأومي (2) › والموصل الذي له أصغر مقاومة هو الموصل الأومي (3). 





.2 


احسب المقاومة الكهربائية لكل موصل أومي. 
ع بالنسبة للموصل الأومي (1) : 
نختار نقطة من المنحنى › ثم نحدد إحداثيتيها . مثلا : 


R = : ومنه‎ 


U 
1 


لدينا : 12.1 > [1آ 
# بالنسبة للموصل الأومي (2) : 
نختار نقطة من المنحنى › ثم نحدد إحداثيتيها . مثلا : 


لدينا : 


# بالنسبة للموصل الأومي (3) : 
نختار نقطة من المنحنى › ثم نحدد إحداثيتيها . 


U 


> م‎ U = R.1 : لدينا‎ 


3. بالنسبة للموصل الأومي (2) › حدد حسابيا : 
أ- شدة التيار المار في الموصل الأومي عند تطبيق توتر قيمته 14۷. 
لدينا : 12.1 = U‏ ومنه : 

ب- التوتر المطبق بين مربطيه عندما يمر فيه تيار شدته 30178. 
لدينا  .:‏ 12.1 > [آ تع : 


و 


8 
ننجز التركيب التجريبي الممثل بالتبيانة التالية : 


1. حدد شدة التيار ,1 المار بالموصل الأومي ذي المقاومة ,8 . 
لدينا . U, RH‏ 
2. استنتج شدة التيار ,1 المار بالموصل الأومي ذي المقاومة ر8 . علل جوابك 


= 0,02 A4 


ت.ع : 


ترع : 


ت.ع : 


U = 375<0,03 


ا 
U=SV‏ 
5V‏ _ 

` 002A 


I = 20 mA = 0,02 A 


0-7 


0 
0,02 A 


I = 30 mA = 0,03 A : مثلا‎ 


0-57 
5V 


0,03 A 





الموصلان الأوميان مركبان على التوالي » وبالتالي  :‏ ®7 


